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Część Urzędowa. 
Wniu 25 października 1633 r. o godzi- 
nie 10 ranney, w gmachu Sukiennicach w 
rynku miasta Krakowa, sprzedane zostaną 
przez publiczną licytacyą segary stołowe, 
zegarki kieszonkowe i szabnśnik mosiężny. 
Chęć kupna mających na oznaczony czas i 
mieysce zaprasza” Się. 
Kraków d. 22 października 1833 roku. 
-~ Ig. Kopyciński Kom: Sąd. 


Ceny zboża w czterech gatunkach na targo- 
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Przekonali się o powyższych cenach zbo- 
ża i oryginał jak zwykłe podpisali. 
Peszhe, Nasturkiewicz.W.G, Gołębiowsiz,K.T. | 


LOTERYA KRAJOWA. 

W 578 ciągnieniu d. 23 Października 1833 
roku w przytomkóści osób od rządu do tego 
wyznaczonych, wyciągnięte z koła zostały 
numera następujące: 

731 — 86. — 70. — 34. — 79. 
Przyszłe Ciągnienie 579 przypada dnia 
3U października 1833 r. 


14 d 
Część Nieurzędowa. 
| WIADOMOŚCI Z DAWNIEYSZYCH POCZT. 
AUSTRYA 
Wiedeń 6 Października. 
Odjechało stąd wielu wyższych oficerów 
do Włoch, gdzie woysko austryackie z trzech 
obozów zgromadzi się pod Monte-Chiari dla 
wykonania manewrów., Naczelnie dowodzą- 
cy w królestwie Lombardzkiem hr. Radecky 
będzie tam dowodził przeszlo 80,000 ludź- 
mi. Jak wiadomo kilku obcych xiążąt i wie- 
lu jenerałów będą obecnemi na tym wiel- 
kiem wcyskowem widowisku.’ 
Z Carogrodu donoszą, że ztamtąd wy- 
słano okręty wojenne z woyskiem do Cypru. 
cerit 
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ANGLIA. 
Londyn 5 Października. 

* Francuski posłannik i pruski poseł, mie- 
li wczoray rozmowę z xięciem Palmerston. 
W dzienniku Globe czytamy co następu- 

je: ”Po oddaleniu się Bonrmonta i francu- 
skich oficerów do Hiszpanii, jakiś portugal- 
ski jeueral imieniem Santo Lorenzo objął 
tymczasowo dowództwo. Po nim nastąpił 
Macdonald. Don Pedro okazywał naywięk- 
szą gotowość położenia końca woynie drogą 
układów, ale Bourmont i jego stronnicy du- 
mnie odrzucili odpowiedź. Qloszono w Liz- 
bonie, że Don Miguelowi wielkie robiono 
obietnice, aby opuścił ziemię portugalską. — 
Bourinont oddalił wszelkie usilowania do 
zbliżania, gdyż nie przyszło mu na myśl, 
Żeby rzeczy taki obrót wzięły. Kapitan ma- 
rynarki Elliot, znaydował się w giówney 
kwaterze Don Miguela, lecz późniey udal 
się do Hiszpanii, Co się tyczy naglego wy- 
stąpienia marszałka Bourment i jego towa- 
rzyszy, panuje względem tego wiele domnie- 
mywań ale mało pewności. Lecz dziwną 
jest rzeczą żę utratę tych kilku dowodzeów, 
którym żaden attak się nie powiódł, za zgu- 
bę Don Miguela nawet ci uważają (jak np. 
znany przyjaciel Doa Miguela lord Aberde- 
en) którzy zapewnili, że jest nlubieńcem lu- 
du, i że jego nieprzyjaciele są przedayni a- 
wanturnicy t podpalacze. Niektórzy mnie- 
mają że obecność Don Pedra tę wielką zmia» 
nę sprawiła, inni twierdzą, Że francuskim 
karlistom sprzykrzyły się intrygi i zazdrość 
miguelistów. Nakoniec prawdę mówiąc, ten 
wypadek pochodzi ztąd, że Bourmont nie 
widział możności utrzymania karności i po- 
dziękował. Pochwalał on wprawdzie je- 
szcze przed 10 dniami, poprawy w zarządzie 
Don Miguela poczynione, zmianę ministrów 
przychylność ludu, i wiele iunych rzeczy. — 
Pomiędzy innemi zaręczał także Boyrmont, 
że Don Miguel ma zamiar zwołać kortezy. 
W Lizbonie nstanówiooa została rada stanu 
którey prezydentem mianowany został xiąża 
Pałmella, a członkiem margrabia Funchal. — 
Don Pedro jest niezmordowanym w swoich 
woyskowych, obrotach i zyskuje codziennie 
zanfanie ludu. Żałono się wprawdzie tu i 
owdzie iż mało ufa przechodzącym do niego 
miguelistom, lecz zbyteczne zaufanie do po- 
dobnych osób w Algarbii uczyniło go prze- 
sornieyszym, musi więc mniey ufać tym, 
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którzy zostawali w związku z jego bratem 
w owey prowincyi; albowiem pozostawieni 
przez xięcia Terceira i Palmella ze względów 
politycznych w zamiarze ujmowania sobie 
urzędników , przeszli znowu na stronę Don 
Miguela. Charakter Don Pedra zdawał się 
bydź niepoznany, może on mieś błędy, lecz 
nietylko bezstronne oddanie się sprawie swey 
córki, ale też waleczna i niespracowana wy- 
trwałość wboju, nie może mu bydź zaprze- 
czoną. 

Gazeta Sun zapewnia, że Don Pedro hoj- 
nie wspierany jest przez kupców Lizbońskich 
i żebardzo znaczny londyński bankier, swo- 
im ajentom w Lizbonie polecił, aby Don Pe- 
drowi tyle dostarczyli pieniędzy, ile mu tyl- 
ko potrzeba. 

' Margrabia Anglesey, lord Alfred Paget, 
i p. J. Murrey odjechali z tąd, w celu uda- 
nia się przez Francyą do Włoch. 

IDonoszą z_Jrlandyi: » Nowy vice» król 
margrabia Wellesłey, przy objęciu urzędu 
lorda majora, był zaproszony na ucztę daną 
dla niego, i obiadował wraz z korporacyą 3 
zdawało się, iż obustronnie panowało nay- 
większe zadowolnienie, chociaż margrabia 
oświadczył, że mu król polecił, aby wzglę- 
dem wszelkich stronnictw był sprawiedliwym; 
jestto zapowiedzenie którehy jeszcze przed 
dwoma laty u ultraprotestantów korporacyi, 
naywiększe sprawiło rozjątrzenie; widoczną 
więc rzeczą, iż i ci oakoniec przyzwyczaili 
się uważać katolików jako swych braci. P. 
Oconnel zachowuje się dosyć spokoynie, w 
ogólności nie słyszymy nic wiecey o znie- 
sieniu unji; 
wana surowość, dostateczną była dla uspo- 
kojenia umysłow. — Oby z tey przerwy cza- 
su korzystano, o ile tego dozwala. prawo- 
dawstwo, do oddalenia dawnych niepokojów, 
izby Irlandya niepotrzebowała więcey użye 
wać nadzwyczaynych praw wswym zarządzie, 

Królewski bryg »Rinaldos który przybył a 
Rio-Janeiro, przywiózi na rachunek tutey- 
szych domów handlowych 10,000 dolarów — 
Przy odeyściu tegoż panowała w Brazylii 
spokoyność, oprócz prowincyi Bahia, gdzie 
zaszły mniey znaczne niepokoje. — Gazeta 
nadworna z Rio, donosi co następuje: *Po- 
seł króla Francuzów, hr. St. Priest, mając 
pierwsze posłachanie u naszego cesarza, zas 
pomniał w swey mowie, że król Francuzów 
przejęty jest dla cesarza nayżywsaą, nay- 


oczywisty dowód, iż umiarko- 


n 


szczerszą n nawet oycowską przychylnością, 
ostatni ten wyraz usprawiedliwiony bydź mo- 
że przez mlodocianny wiek J. C. M.; oświad- 
czył także, Że krół Francuzów mocno się 
cieszy, z wzrostu kwitnącego cesarstwa pod. 
panowaniem swego młodego monarchy, w 
którego rękach berło jedney części nowego 
Świata ntwierdzonem zostanie.— Cesarz od- 
powiedział w języku francuskim, iż królowi 
Francuzów za przesłane przyjacielskie uczu- 
cia, bardzo jest obowiązanym.« - 
Z RYC" 


ERANCYA 
Puryż L Października. 
Przybyły przed kilku dniami z Lewantu 
do Tulonu bryg Acteon donosi, francuzka 
eskadra składająca się z pięciu linijowych 
okrętów, kilku fregat i innych statków, sta- 
ła dnia4 września koło Oorlae na kotwicach. 
Ludzi tey flotty troskliwie ćwiczono w strze- 
aniu z dział i innych morskich obrotach. 
Powrót xięcia Talleyranda do Londynu 
przeznaczają dopiero na miesiąc styczeń. 


Według doniesień z Marsylii, nietracą i 
tam karliści nadaremnie ćzasu. Ńtarają się 
wszędzie o pomnożenie swych stronników, 
jednakże przed kilku dniami znaczney do- 
znali klęski, aresztowano albowiem kilku ich 
naczelników. 

« "Puteysze gazety zawierają list z Oporto, 
który w naysinutnieyszych kolorach maluje 
stan Portugalii. Winnice po większey czę- 
ści są zniszczone. Bandy gueryllasów tak z 
strony Don Pedra, jak i Don Miguela, prze- 
biegają kray, zostawując ślady zniszczenia. 
Duchowni w ogólności nieprzychylni nowemu 
porządkowi; powstają z ambon na pedrystów, 
jako najezdników, i uzbrajają przeciw nim 
pospólstwo, stawając sami na ich czele. Kon- 
stytucyonisci nie zaniedbują stósownie do te- 
go postępować, jakoż Don Pedro wydał po- 
stanowienie, aby każdy cywilny ujęty z bro- 
nią w ręku, był sądzony i natychmiast roz- 
strzelany. Nienawiść ochotników przeciw du- 
chownym, jest prócz tego tak zawziętą, iż 
rzadko którego przy Życiu zostawiają. Z o- 
budwóch stron nayszkaradnieyszych dopu- 
szczają się okrucieństw. Między woyskiem 
Don Pedra tylko Szkoci odznaczają się kar- 
nością i ludzkiem postępowaniem. 


Duia 4 Paździeruika.— W.Kuryerze fran- 
cuzkim czytamy: »Skutki śmierci króła* hi- 
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szpańskiego, zatrudniają nasz gabinet w nay- 
wyższym stopniu.  Xiąże -Talleyrand był 
wczoray wezwany na radę minisieryalna, na 
którey naradzano się względem instrukcyi 
naszego posła „w Madrycie, i miał się za 
tem oświadczyć, aby starano się -ustanowić 
w Hiszpanii rejencyą z mężów, którzyby u-' 
trzymywali Hiszpanią wedlug przyjętych za- 
sad w roku 1823, nie dla tego, iżby takowe 
miały bydź naylepsze, lecz że naywiększćm 
zdaje się bydź podobieństwem, iż znaydą 
zadowolnienie narodu. — Prezydent rady nie 
był tego zdania, lecz starał się przekonać 
Że w Hiszpanii należy wspierać zaprowadze- 
nie systenatu zbliżonego o ile można dò na- 
szego, nby nas wszelki wypadek zapewnić 
sobie przymierse Hiszpanii; do tego zdania 
przyłączyło się jeszcze dwóch ministrów. Po 
tey naradzie wyslano jeszcze w nocy gońca 
do Madrytu z iostrokcyami, u tym ma bydź 
radca stanu Pan Mignet, dyrektor archiwum 
przy ministerynm spraw zagranicznych.» 


Dnia 5 Października.— Codziennie przy- 
bywają tu angielscy oficerowie W iey chwi- 
li liczą w naszey stolicy 10 jeaerałów, 4 
imajorów i 15 innych sztabowych oficerów 
Teraz przybył też jenerał Taylor. 


Wpałacu spraw zsgranicznych panuje nad- 
zwyczayna czynność, wazne depesze miały 
nadeyść z Hiszpanii; przynaymniey hiszpań- 
ski poseł miał dlugą konferencyą z xięciem 
Broglie. 

Quotidienne donosi, że niespodziewana wia- 
domość skłoniła xięzną Berry do zaniecha- 
nia podróży z Wenecyi do Pragi a Pan Cna- 
teaubriand pojechal do Pragi; dla załatwie- 
nia tey rzeczy. Ta niespodziana wiadomość 
jest podlng innych podań tey osnowy, tże 

Karol X nie chciał xiężney Berry widzieć. 

Dziś rano wysłano telegraficzny rozkaz 
do Bordeaux, by poczyniono poszukiwania 
w domu P. Ravez i innych legitymistów 
celem znalezienia pism, które oni jako człon- 
kowie rejencyi, imieniem Henryka V. wydali. 


Królewski adjutant Pan de Rochefaucaald, 
odjechał jako gabinetowy goniec z depesza- 
mi do Madrytu, ma on wlasnoręczny list na- 
szby królowćy, do Maryi Krystyny rejentki 
hiszpańskiey, Wielu hiszpańskich wycho- 
dniów robi przygotowania do odjazdu do 
oyczyzny. _ 


Owdowiała królowa hiszpańska chcąc się 
jak nayspieszniey z dworami Paryża i Lon- 
dynu względem następstwaMaryi Izabelli poro- 
zumieć, ma niezwłocznie do obu rządów wy- 
słać taynego i nadzwyczaynego posła, któ- 
ry jey zupełne posiada zaufanie, będzie ie 
dyplomat, który od roku 1823 czyńną gra rolę, 

Dnia 6 Października. Z powodu uro- 
dzin króla, który dziś zaczyna 61 rok ży. 
cia, składano wczoray J. K. M. powinszo- 
wania. 

Symoniści którzy tutay. bawią w celu prze- 
prawienia się do Egiptu znaydują wiele w 
tym zawodzie trudności, zaprzeczano im, al- 
bowiem wydawania, listów wierzytelnych. da 
domów kupieckich w Lewancie, ponieważ 


wielu jest między nimi takich, którzy nie: 


są w stanie złożyć kaucyj. Z tem. wszyst- 
kiem starają się pomnażać swych proselitów 
i prowadzą, częste dysputy. to Z cywilnęmi, 
to z dachowneni.— W upłynioną  niedzie- 
lẹ, odpłynął oyciec Enfantin.na okręcię aü- 
stryackim »ż/ principe erediłario» do Alexan- 
dryi, towarzyszą temuż PP. Fournel i Lam- 
bert, byli wychowańcy szkoły politechniczney,, 
którzy noszą ubiór górali; PP. Olivier, Hof- 
sein i Petit, którzy razem odpłynęli, noszą 
ubior St. symonistów. Czterech znaczniey- 
szych Ńt ŃSynionistów, pomiędzy, któremi 
także jest dwóch politechników pozostało 
we Francyi, z szczególnemi poleceniami oys 
ca Enfantin. (Ge P. S) 

——> cac 

BAWARYA 
Mowachium 6. Października. 


Obecność hr. Capodistrias w naszey zto- 


licy, który po Śmierci brata starszego wła- , 


dał Grecyą, wzbudza tu wielką „uwagę. — 
Hrabia bawiąc od/czterech dni n pas, tru- 
dni się oglądaniem osobliwości nagzęgo mia- 
sta, lecz chce oczekiwać na króla, i bydź 
przytomnym naszemu obchodowi uroczystości 
październikowey, a potem zamierza „udać się 
w dalszą podróż przez. Włochy do. Korfu. 
Mówią że pretensye iakie jego rodzina do 
kraju Greckiego rości, i które mają wynosić 
do pół miliona talarów hiszpanskich, są po- 


wodem jego tu bytności. (C.P. s.) 
BELGIA. 
p Bruxella 6 Października. 


Król Leopold powrócił tu d. 4 z ebozu 
pod Diest. Przybył tu z Anglii łord Auc- 


1050 — 


kłand, prezes bióra handlowego i minister 
mennic. 

Tuteysze dzienniki zapewniają, że nawet 
liczny oddział 12 pułku piechoty belgijskiey 


‘do Ostendy wysłanym został, skąd odpłynie 


do Portugalii, dla zaciągnienia się do woy- 
ska konstytucyonistów portugalskich. 


HOLLANDY A. 

` Haga 4 Września. 
Postrzegamy tu znaczne poruszenia, głó- 
wne woysko nasze zaczyna od dnia dzisiej- 
szego zmieniać śwoje Stanowiska, główna 
kwatera Żgiey dywizyi pozostanie w Eind- 
hoven; 3ciey dywizyi przeniesioną zostanie 
z Ojsterwyk do Bostel; korpus pólnoeno- 
hollenderski mąszeruje dc Moergestell, Wy. 
dane pozwolenie dostarczenia załogom žy“ 
wności z magazynów fortyfikacyinych ma us, 
stać, a magazyny te mają bydź. napełnione. : 
Mówią także, że dotychczasowa załoga Ma- 
strychu, zmieniona będzie przez inną licze 

nieyszą. (G. P. s.) 


a e . 
Doniesienia. 

Właściciel. Hotelu. Rossyjskiego w Kra-s 
kowię przy: ulicy. Fleryańskiey-pod,L. 504" 
Sytuowanego czyni ninieyszym wiadomo; iż 
w Hotelu typ każdego czasu znaydują się 
Ilmo.  lokał dolny: z Zeh sal i 2ch pokojów, 
kuchni i spiżarni. skladający się; wraz z 
użytkiem .z konsensów na prowadzenie. fras: 
ktyerni, - kawiarni, wyszynka:. porteru, *vó« 
dek słodkiah, niemniey utrzymywanie bilar- 
du, do, tęgo domu „przywiązanych; 2db lokali 
dolny. z-3ch pokoi, kuchni, i Smiu piwnic; 
wraz z.kousensem. do.wyszynku wina, do- 
tego domu przywiązanym , do: wypuszczenia 
w 3, Kcio, 9cio, lub 12to letnią dzierżawę, 

O bliższych warunkach tey dzierżawy wła- 
Ściciel domu sam każdego chęć mającego 
uwiądomi a to w godzinach rannych, od 8 
do. 11, w własnem mieszkaniu które mieysco= 
wy odźwierny wskaże. 
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Podaje się do powszęchney: wiadomości, 

iż na Śławkowskiey ulicy pod Nr 405 w 

Reitschuli rządowey każdego czasu będą 

przyjmowane konie do kuracyi, tudzież do 

anglezowania, i do wszelkich innych operacyi. 
— e c 


